جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





5 و ز المدرسة : 157 قم الصفحة من 1 إلى 1 
ل رمز المدر رقم من 1 إلى 
المدرسة ٠‏ ثانوية المجد المختلطة 
الفرع : إحيا ١‏ 
لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/209 














1 | 02041157001 | صهيب مفيد صالح محمد | 98 | 99 | 97 | 100 | صفر | 98 | | معيد | 0 | 0 | 
2 | 102041157002 | عثمان علي محمود محمد | 79 | 82 | 93 | 93 | صفر | 100 | | معيد | 0 | 0 0( 
3 | 102042157001 || اميره احمد عبد العزيز عباس|||_ |[ 99 | 100 | 98 | 96 | 89 | 86 | | نجع | 568 | 94.67 
4 | 102042157002 | غفران مجيد حنتوش علىي|11_ |[ 60 | 75 | 61 | 40 | 38 | 50 | | معد | 0 | 0 | 
_ 5 | 102042157003 | غفران محمد عواد علي _______| 73 | 70 | 52 | 50 | 56 | 62 | | نجع | 363 | 60.50 _ 
6 | 102042157004 | مريمحمداحمدمحمد | صقر | م | م | م | م | |e‏ | معد | 0 | 0 0( 
منار ياسر محمد احمد . 95 | 988 | 97 | 91 | 93 | 98 | | نجع | 572 | 95.33 
8 | 102042157006 | موچ محمد نيب محمد | 50 | 73 | 60 | 40 | 30 | 41 | | معد | 0 | 0 ( 
9] 102042157007 | ميسره محمدرشيد فارس | 64 | 64 | 50 | 31 | 50 | 39 | | معد | 0 | 0 |( 


الممتحنون 





مدير المركز 


